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EJE МІА ӘМІСА (EJE DE БЕРІ АМТЕО) 





М/А ОМІСА (ВЕСТА) 
ESCALA 1:50 (соһав еп metros) 























EJE САМАГЕТА ОЕ СОМОМІСАСІОМЕВ 











EJE МЇА ÚNICA (EJE DE REPLANTEO) 


D 





Ж 








SUBBALASTO 





CAPA DE FORMA 














EJE POSTE CATENARIA 





EJE CANALETA DE COMUNICACIONES 





VÍA ÚNICA (CURVA) 
ESCALA 1:50 (cotas en metros) 























EJE CANALETA DE COMUNICACIONES 





РА 4 





р 
924) 
= 


Ж 
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ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
PALENCIA - ALAR DEL REY 


SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 


28) 252 4 ( 7 З 
2” XZ” гу =: хол, У 
` Z Же 








SUBBALASTO 
CAPA DE FORMA 














ESCALA ORIGINAL 


lineco ` 


NUMÉRICA 


GRÁFICA 





EJE POSTE CATENARIA 





EJE CANALETA DE COMUNICACIONES 








SECCIONES TIPO 
VÍAS GENERALES 


FECHA: N° DE PLANO: TÍTULO DE PLANO: 
5.1 
FEBRERO 


2017 N° DE HOJA: 


НОЛА 1 рЕ2 
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EJE МІА DOBLE (EJE DE КЕРІ.АМТЕО) | | ( 





МЇА DOBLE (ВЕСТА) 





ESCALA 1:50 (cotas еп metros) 





4,00 








3,35 








EJE VÍA DERECHA 








1,10 ; | | EJE VÍA IZQUIERDA 








BALASTO 


EJE POSTE CATENARIA 





EJE CANALETA 
DE COMUNICACIONES 



































SUBBALASTO 
CAPA DE FORMA 














SUBBALASTO 








CAPA DE FORMA 











МЇА DOBLE (CURVA) 





EJE VÍA DOBLE (EJE DE REPLANTEO) ) 


14,00 





ESCALA 1:50 (cotas еп metros) 





4,00 | 








3,35 Variable (2,35 т. max) 








ЕМЕ МЇА ОЕВЕСНА 











1,10 EJE МЇА IZQUIERDA 








BALASTO 


EJE POSTE CATENARIA 





EJE CANALETA 
DE COMUNICACIONES 









































SUBBALASTO 
CAPA DE FORMA 











296 
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ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 1:50 FEBRERO 
PALENCIA - ALAR DEL REY | 2017 


SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 


NUMÉRICA GRÁFICA 


N° DE PLANO: 
N° DE HOJA: 
НОЛА 2 рЕ2 





TÍTULO DE PLANO: 


SUBBALASTO 








1 
s 


= 


CAPA DE FORMA 





) 











бы 


SECCIONES TIPO 
VÍAS GENERALES 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS.TRANSPORTE 
YVIVIENDA 


SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 











VARIABLE 








SECCIÓN TIPO VIADUCTO 


VÍA UNICA 
ESCALA 1:150 

































































VARIABLE 





SECCIÓN TIPO VIADUCTO 


VÍA DOBLE 
ESCALA 1:150 






































TERRENO NATURAL ] 


SECCIÓN TIPO PÉRGOLA 


VÍA DOBLE 
ESCALA 1:200 


TÍTULO PROYECTO: AUTOR DEL PROYECTO: 


ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
PALENCIA - ALAR DEL REY 


САШВО MIN. 





| CARRETERA Ши 


ESCALA ORIGINAL 


INDICADAS —ЕЕ=———) FEBRERO 
2017 


NUMÉRICA GRÁFICA 


N° DE PLANO: 


5.2.1 


N° DE HOJA: 


TÍTULO DE PLANO: 


ESTRUCTURAS 
SECCIONES TIPO. VIADUCTO Y PERGOLA 








3.00 3.00 
CALZADA CALZADA 











EJE DE REPLANTEO 
EN PLANTA Y ALZADO 





PAVIMENTO 
e=6cm 







































































SECCIÓN TIPO 
ESCALA 1:75 


VARIABLE IMPERMEABILIZACIÓN 


LOSA SUPERIOR 





VARIABLE 





IMPERMEABILIZACIÓN 
MUROS 


г-- EJE DE ESTRUCTURA 


САПВО МІМІМО 


TUBO DREN POROSO 
@200mm 





CAMA НМ-15 
(e=0,15) 








HORMIGÓN DE 
NIVELACIÓN 











1299 0,25 


SECCIÓN TIPO 
ESCALA 1:125 
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INFRAESTRUCTURAS 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS.TRANSPORTE 
YVIMENDA 


SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 





SECCIÓN VÍA DOBLE 
SOLERA 
SECCIÓN LIBRE 120т? 











SECCIÓN VÍA DOBLE SOLERA 
SECCIÓN 120 m° 


LINEA TEÓRICA 
DE EXCAVACIÓN 


SOSTENIMIENTO 
espesor variable 


REVESTIMIENTO HM-30 
eri =30cm 


min; 


GÁLIBO UNIFORME GC 


1 
| 
| 

4 











САМА! ЕТА І.АТЕКАІ. PARA 
АСПАЗ ОЕ ІМЕІІТКАСІОМ 











ТОВО DE DRENAJE 
TRASDÓS @110 mm 


TÍTULO PROYECTO: 


ACERA HNE-20 


ZAPATA HA-30 





Pisa F (сенері samasaa. 


R10,67 


R20,15 





"-ч------------------ 




















.% 





` 


ыы 









































ARQUETA SIFÓNICA 


ТИВО РУС @300 mm CONEXIÓN ARQUETA 
SIFONICA CON COLECTOR VERTIDOS 


4 


HORMIGÓN DE RELLENO НМЕ-20 


ARQUETA 


VERTIDOS 


























COLECTOR PVC @400 mm 


VERTIDOS 
VÍA EN BALASTO 


6,56 

















ARQUETA AGUAS 
INFILTRACIÓN 


COLECTOR PVC @400 mm 
AGUAS INFILTRACIÓN 


4,36 


ТОВО 0110 mm CONEXIÓN ARQUETA 
SIFONICA CON COLECTOR VERTIDOS 


HORMIGÓN DE RELLENO HNE-20 


+ 


ARQUETA SIFÓNICA 


2,86 





7,30 
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ESCALA ORIGINAL 


1:100 


NUMÉRICA 


GRÁFICA 


TUBO PASAMANOS 
CANALETA LATERAL PARA 
AGUAS DE INFILTRACIÓN 


TUBO DE DRENAJE 
TRASDÓS @110 mm 


ACERA HNE-20 


ZAPATA HA-30 


N° DE PLANO: TÍTULO DE PLANO: 


5.3 


N° DE HOJA: 


НОЈА 1 ре 8 


SECCIONES TIPO 
TÚNELES 
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SECCIÓN МЇА DOBLE СОМТВАВОМЕРА 
SECCIÓN 120 m° 





SECCIÓN VÍA DOBLE 
CONTRABÓVEDA 


SECCIÓN LIBRE 120m° LINEA TEÓRICA 


DE EXCAVACIÓN 











SOSTENIMIENTO 
espesor variable 


REVESTIMIENTO HM-30 
eri =30cm 


min; 


GÁLIBO UNIFORME GC 











CANALETA LATERAL PARA 








TUBO PASAMANOS 





AGUAS DE INFILTRACIÓN 





FË 
TUBO DE DRENAJE 


TRASDÓS @110 mm 


1,44 


5 L—-- m s тт 











САКАГЕТАТЖТЕНАКРАКА----Н 2 


AGUAS DE INFILTRACIÓN 


















































F s s n 





























ZAPATA HA-30 


ARQUETA SIFÓNICA 


ARQUETA 
HORMIGÓN DE RELLENO HNE-20 VERTIDOS 
COLECTOR PVC @400 mm 
VERTIDOS 


VÍA EN BALASTO 


7,22 





ARQUETA AGUAS 
INFILTRACIÓN 


COLECTOR PVC @400 mm 
AGUAS INFILTRACIÓN 


4,36 


ARQUETA SIFÓNICA 


HORMIGÓN DE RELLENO HNE-20 


TUBO DE DRENAJE 
TRASDÓS @110 mm 


ACERA HNE-20 


ZAPATA HA-30 


TUBO @110 mm CONEXIÓN DREN TRASDÓS 


COLECTOR INFILTRACIÓN 





7,30 


4 2,86 
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Ша ESTUDIO ІМЕОКМАТІУО DEL PROYECTO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
PALENCIA - ALAR DEL REY 


пе 


SECRETARÍA GENERAL ОЕ 
INFRAESTRUCTURAS 


ESCALA ORIGINAL 


1:100 


NUMÉRICA 


GRÁFICA 


N° DE PLANO: 


5.3 


FEBRERO 
2017 N° DE НОЈА: 


НОЛА 2 ре 8 


TÍTULO DE PLANO: 


SECCIONES TIPO 
TÚNELES 
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SECRETARÍA ОЕ ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS.TRANSPORTE 
YVIMENDA 


SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 


SECCIÓN VÍA DOBLE SOLERA 
SECCIÓN 85 m° 


| SECCIÓN VÍA DOBLE | А 
SOLERA LINEA TEORICA 


SECCIÓN LIBRE 85т? DE EXCAVACION 








SOSTENIMIENTO 
espesor variable 


REVESTIMIENTO НМ-30 


елп=30ст 


САШВО ОМҒОКМЕ GC 


ТОВО РАЗАМАМО5 





САМАГЕТА LATERAL РАКА 





AGUAS DE INFILTRACIÓN 


z 
> 
© 





TUBO PASAMANOS 


2 
о 
° 


CANALETA LATERAL PARA 
AGUAS DE INFILTRACIÓN 


=—--— 





TUBO DE DRENAJE 
TRASDÓS @110 mm 








TUBO DE DRENAJE 
TRASDÓS @110 mm 























ACERA HNE-20 

















TUBO @110 mm CONEXIÓN CANALETA 
COLECTOR INFILTRACIÓN 
ZAPATA HM-30 


ARQUETA SIFÓNICA 


HORMIGÓN DE RELLENO HNE-20 


ТОВО @300 mm CONEXIÓN ARQUETA 
SIFONICA CON COLECTOR VERTIDOS 


+ 






































ARQUETA 
VERTIDOS 


COLECTOR DIÁMETRO 
INTERIOR @400 mm VERTIDOS 


VÍA EN BALASTO 


5,64 














ACERA HNE-20 








ARQUETA AGUAS 
INFILTRACIÓN 


COLECTOR DIÁMETRO 
INTERIOR @400 mm 
AGUAS INFILTRACIÓN 


4,36 


TUBO 0110 mm CONEXIÓN TRASDÓS 
COLECTOR INFILTRACIÓN 


0% ZAPATA НМ-30 
ARQUETA SIFÓNICA 


HORMIGÓN DE RELLENO HNE-20 


TUBO @300 mm CONEXIÓN ARQUETA 
SIFONICA CON COLECTOR VERTIDOS 


+ 





| 


5,89 





0 
ж 





2 
+ 


TÍTULO PROYECTO: AUTOR DEL PROYECTO: 
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ESCALA ORIGINAL 


Шіпесо ` 


NUMÉRICA 





N° DE PLANO: TÍTULO DE PLANO: 


5.3 
SECCIONES TIPO 


asas TÚNELES 


2017 N° DE НОЈА: 


GRÁFICA НОЛА 3 ре 8 


SECCIÓN VÍA DOBLE CONTRABOVEDA 
SECCIÓN 85 m° 


| SECCIÓN VÍA DOBLE | 
CONTRABÓVEDA LINEA TEÓRICA 
SECCIÓN LIBRE 85т? DE EXCAVACIÓN 








SOSTENIMIENTO 
espesor variable 


REVESTIMIENTO НМ-30 
елп=30ст 


САШВО UNIFORME GC 


TUBO PASAMANOS 





“ү 
| 
| 
+! 
| 
| 


САМА! ЕТА LATERAL PARA 
АСОА5 ОЕ INFILTRACIÓN 








TUBO PASAMANOS 


CANALETA LATERAL PARA 
AGUAS DE INFILTRACIÓN 








TUBO DE DRENAJE = С.С. Е Р ТЏВО DE ОКЕМАЈЕ 
TRASDÓS 0110 тт РУ ] 4 ) TRASDÓS 0110 тт 
Я . аа 


L..—.. 


I 
бее 
































АСЕВА НМЕ-20 








АСЕВА НМЕ-20 





























TUBO @110 mm CONEXIÓN TRASDÓS 


TUBO @110 mm CONEXIÓN CANALETA 
COLECTOR INFILTRACIÓN 


COLECTOR INFILTRACIÓN 
ZAPATA HM-30 






































ZAPATA HM-30 
А ӦМІСА 


НОКМІ О НМЕ-20 


COLECTOR ОІАМЕТКО ї 
; INTERIOR @400 mm VERTIDOS COLECTOR DIAMETRO ; 
TUBO 2300 mm CONEXIÓN ARQUETA INTERIOR @400 mm TUBO @300 mm CONEXIÓN ARQUETA 


SIFONICA CON COLECTOR VERTIDOS VÍA EN BALASTO AGUAS INFILTRACIÓN SIFONICA CON COLECTOR VERTIDOS 


2 5,64 4,36 Ең 1,28 


5,89 











9 
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SECRETARÍA ОЕ ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS.TRANSPORTE 
YVIMENDA 


SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 


TÍTULO PROYECTO: 


ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 


PALENCIA - ALAR DEL REY 


SECCIÓN VÍA ÚNICA SOLERA 
SECCIÓN 52 m° 


LINEA TEÓRICA 
DE EXCAVACIÓN 


SOSTENIMIENTO 
espesor variable 


GÁLIBO 
UNIFORME GC 


REVESTIMIENTO HM-30 


eri a=30cm 








SECCIÓN VÍA ÚNICA 
SOLERA 
SECCIÓN LIBRE 52т? 











CANALETA LATERAL PARA 
AGUAS DE INFILTRACIÓN 


TUBO PASAMANOS 


CANALETA LATERAL PARA 
AGUAS DE INFILTRACIÓN 





TUBO DE DRENAJE 
TRASDÓS @110 





TUBO DE DRENAJE 
TRASDÓS @110 








ACERA HNE-20 


ZAPATA HM-30 


TUBO @110 mm CONEXIÓN CANALETA 
COLECTOR INFILTRACIÓN 
HORMIGÓN DE RELLENO HNE-20 


VÍA EN BALASTO 


3,83 





























ARQUETA AGUAS 
INFILTRACIÓN 


COLECTOR DIAMETRO INTERIOR 
@400 тт AGUAS INFILTRACIÓN 


ACERA HNE-20 


ZAPATA HM-30 


ARQUETA SIFÓNICA 


COLECTOR DIAMETRO INTERIOR 
@300 mm VERTIDOS 


TUBO @110 mm CONEXIÓN DREN TRASDÓS 
COLECTOR INFILTRACIÓN 





3,10 k 0,73 k 





j k 0,30 
L 
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FEBRERO 
2017 N° DE НОЈА: 


GRÁFICA НОЛА 5 ре 8 


TÍTULO DE PLANO: 


SECCIONES TIPO 
TÚNELES 





SECCIÓN VÍA ÚNICA CONTRABOVEDA 
SECCIÓN 52 m° 





SECCIÓN VÍA ÚNICA 
CONTRABÓVEDA 
SECCIÓN LIBRE 52т? 











LINEA TEÓRICA 
DE EXCAVACIÓN 


SOSTENIMIENTO 


espesor variable 


REVESTIMIENTO HM-30 
еһп=З0ст 





ТОВО PASAMANOS 


САМА! ЕТА LATERAL РАКА 
АСОАЗ ОЕ INFILTRACIÓN 


CANALETA LATERAL РАКА 
AGUAS DE INFILTRACIÓN 





TUBO ОЕ DRENAJE 5222 : 
TRASDÓS @110 sss Бі з а „мі % > TUBO DE DRENAJE 
Байыс; * + TRASDÓS @110 





























<> 
552 
е 


БЕС 5, 
4 т охооо 
COLECTOR INFILTRACIÓN “ОХО Z 1% ОООО 225 
, АБООЁТА AGUAS 

HORMIGOÓNIDE RELLENOIHNE 20 W COLECTOR DIAMETRO INTERIOR 
INFILTRACION @300 mm VERTIDOS 

VÍA EN BALASTO COLECTOR DIAMETRO INTERIOR TUBO @110 mm CONEXIÓN DREN TRASDÓS 


@400 mm AGUAS INFILTRACIÓN COLECTOR INFILTRACIÓN 


3,10 k 0,73 k 





j| k 0,30 
L 
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SECRETARÍA ОЕ ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS.TRANSPORTE 
YVIMENDA 


SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 


TÍTULO PROYECTO: 


ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
PALENCIA - ALAR DEL REY 


AUTOR DEL PROYECTO: 


ESCALA ORIGINAL 


1:100 


NUMÉRICA 


N° DE PLANO: 


5.3 


FEBRERO 
2017 N° DE НОЈА: 


GRÁFICA НОЛА 6 ре 8 


TÍTULO DE PLANO: 


SECCIONES TIPO 
TÚNELES 





GALERIA EMERGENCIA 
VEHICULAR 


LINEA TEÓRICA 
LINEA TEÓRICA DE EXCAVACIÓN 
DE EXCAVACIÓN SOSTENIMIENTO 
SOSTENIMIENTO 5 ў ESPESOR VARIABLE 
ESPESOR VARIABLE Y 


REVESTIMIENTO 


es =25cm 



























































































































































ТИВО DE DRENAJE 9 У - < 
TRASDÓS @110 - TUBO DE DRENAJE 
2 А TRASDÓS 0110 


5254 СУ; 

TUBO DE DRENAJE CANALETA PARA AGUAS ° АРА САМА ЕТА РАВА AGUAS 
қ “ОБА НА-0 -АКОМЕТА “> 5 ҚҚ 

TRASDÓS 0110 | CANALETA PARA АСИК DE INFILTRACIÓN ТОВ БЕ RENAJE: HORMIGÓN — DE INFILTRACIÓN 


DE INFILTRACIÓN TRASDÓS @110 DE INFILTRACIÓN CONTRABÓVEDA HA-30 


3,10 ü ü 0,25 k Із 3,10 В 3,10 J 4 0,25 
| } | А 
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